Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 5 sierpnia 2006 r. zmarł 
w wieku 75 lat 


Prof. dr hab. med. 


MARIAN 


BARCZYNSKI 


Nasz Najukochańszy Maz i Ojciec 


Msza Święta żałobna odprawiona zostanie 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 
w piątek, dnia 11 sierpnia 2006 r. o godz. 13”, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążeni w bólu, 


Żona, Syn i Rodzina 
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